Declaration of Conformity / Konformitätserklärung 


(CE © 


We hereby declare that our product: / Wir erklären hiermit, dass unser Produkt 


CB radio 
ALAN 42 D80 


satisfies all technical regulations applicable to the product within the scope of EU Council 
Directives, European Standards and national frequency applications:/ alle technischen 
Anforderungen im Geltungsbereich der EU Richtlinien, europäischer Normen und nationaler 
Frequenzanwendungen einhält: 


73/23/EEC, 89/336/EEC and 99/5/EC 
EN 300 135 -2 / EN 300 433-2 / BAPT 222 ZV 104 
ETS 300 680-1, EN 300 680-2, EN 60 950 


All essential radio test suites have been carried out. / 
Alle für das Produkt vorgeschriebenen Funktestreihen wurden durchgeführt. 


ALAN Electronics GmbH 
Daimlerstr. 1k 
D- 63303 Dreieich 


This declaration is issued under our sole responsibility. Basing on national frequency 
application, the CB radio may be used only in Germany. An individual licence for operating this 
radio is required. / Diese Erklärung wird unter unserer alleinigen Verantwortung abgegeben. 
Dieses Funkgerät darf wegen der nationalen Frequenzanwendung nach BAPT 222ZV104 nur in 
der Bundesrepublik Deutschland in Betrieb genommen werden. Eine Anmeldung und 
Einzelgenehmigung ("Frequenzzuteilung") ist zum Betrieb erforderlich. Sendebetrieb auf den 
Kanälen 41 - 80 ist in bestimmten Regionen entlang der Grenzen der Bundesrepublik 
Deutschland nicht oder nur mit Sondergenehmigung gestattet. 


Point of contact/Ansprechpartner: Dipl.-Phys. Wolfgang Schnorrenberg 


Place and date of issue: 


Dreieich, 18.4. 2001 Missekey- 


(Signature) 
Dipl.-Phys. Wolfgang Schnorrenberg 
ALAN Electronics GmbH 


